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ORMAN  DEPOSU  BİNASINDA  YANGIN  ! 
Tarih:  25.05.2004  Saat:  22:17 
Konu:  TAŞOVA  HABER 


İlçemiz  şehir  merkezinin  karşı  yamaçlarına  kurulmuş  olan,  Orman  Deposu  binasında  bu 
gün  saat  16.20  sularında  yangın  çıktı.  Hemen  itfaiye  ekiplerinin  yangın  yerine  gelmesi  ile 
yangın  kontrol  altına  alındı.  Henüz  nedeni  belli  olmayan  yangın,  saat  16.45  de  birden 
başlayan  hızlı  yağmur  sayesinde  de  tamamen  söndürülmüş  oldu.  Taşova  Belediyesi  3 aracı 
ile  yangına  müdahale  etti.  Saat  17  de  gelen  Erbaa  Belediyesine  ait  İtfaiye  arcma  ve  ekibine 
hiç  bir  iş  kalmamıştı. 


Yangında  herhangi  bir  can  kaybı  ve  yaralanma  yaşanmadı.  Yalnız  çam  ile  kaplı  olan 
çatıdan  hiç  bir  eser  kalmadı.  Tüm  Orman  Dairesi  ekibine  geçmiş  olsun. 
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